Ulasan Schengen 90/180 Counter 2026
Penghitung iPhone gratis untuk aturan Schengen 90/180: peta panas jendela bergulir, perencana Ghost Trip, 44 bahasa, dan tanpa akun.
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Schengen 90/180 Counter adalah aplikasi iPhone gratis dan offline untuk pelancong dari luar Uni Eropa yang melacak berapa banyak dari 90 hari yang diizinkan dalam setiap periode bergulir 180 hari sudah Anda habiskan di wilayah Schengen. Versi 1.0 hadir pada 11 Juni 2026, berukuran 23 MB, dan tersedia dalam 44 bahasa.
Keterbukaan: AppStoryo dijalankan oleh studio yang mengembangkan Schengen 90/180 Counter. Perbandingan di bawah ini memakai kriteria yang dapat diperiksa publik dan menyebut nama alternatif yang nyata.
Apa sebenarnya yang dilakukan Schengen 90/180 Counter?
Schengen 90/180 Counter adalah buku besar hari dengan perencana yang menempel padanya. Versi 1.0 keluar pada 11 Juni 2026, berukuran 23 MB, menuntut iOS 13.0 atau lebih baru, dan terdaftar dalam 44 bahasa App Store di kategori Perjalanan. Anda mencatat setiap perjalanan dan aplikasi menggambar jendela bergulir sebagai peta panas pada kalender, lengkap dengan hari yang masih tersisa. Perencana bernama Ghost Trip mensimulasikan kunjungan yang belum terjadi dan mengusulkan tanggal lain bila kunjungan itu tidak akan masuk. Perjalanan lampau dapat direkonstruksi dari metadata foto di pustaka Anda, atau dari pindaian kamera atas boarding pass dan cap paspor, dan keduanya diproses di perangkat. Di luar Schengen aplikasi ini melacak kuota Inggris pascaBrexit, ESTA Amerika Serikat, hitungan pajak 183 hari, dan aturan buatan Anda sendiri. Ada widget, tampilan di layar terkunci dan Apple Watch, aktivitas langsung, impor kalender, ekspor PDF dan CSV, serta sinkronisasi iCloud opsional dengan enkripsi ujung ke ujung. Semuanya berjalan offline, tanpa akun dan tanpa analitik. Schengen 90/180 Counter gratis di App Store.
Apa sebenarnya bunyi aturan 90/180?
Lebih sedikit daripada yang disiratkan kebanyakan blog perjalanan, dan rumusan persisnya menentukan segalanya. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Uni Eropa 2016/399, yaitu Kode Perbatasan Schengen, mengizinkan kunjungan yang tidak melebihi 90 hari dalam setiap periode 180 hari, yang berarti harus mempertimbangkan periode 180 hari sebelum setiap hari kunjungan. Ayat 2 pasal yang sama menuntaskan dua pertanyaan yang paling sering diperdebatkan pelancong: tanggal masuk dihitung sebagai hari pertama kunjungan dan tanggal keluar sebagai hari terakhir, sehingga pelesiran Jumat sampai Minggu memakan tiga hari dan bukan satu; dan periode yang diizinkan oleh izin tinggal atau visa tinggal lama tidak dihitung sama sekali. Wilayah yang terkena aturan ini sekarang mencakup 29 negara: 25 negara anggota Uni Eropa ditambah Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein, setelah Bulgaria dan Rumania masuk pada 1 Januari 2025.
Bagaimana jendela bergulir 180 hari sebenarnya bekerja?
Ia tidak pernah disetel ulang pada tanggal tetap, dan itulah kesalahpahaman yang paling umum. Karena hukum menengok 180 hari ke belakang dari setiap hari kunjungan, jawabannya berubah setiap pagi. Habiskan 90 hari antara 1 Januari dan 31 Maret, dan Anda tidak mulai dari halaman bersih pada bulan Juli: hari kembali satu per satu, seiring hari lama berjatuhan dari ujung belakang jendela. Schengen 90/180 Counter menggambar hal itu sebagai batang yang bergerak, bukan hitungan mundur, dan dari Pengaturan menautkan ke kalkulator kunjungan singkat milik Komisi Eropa sendiri, supaya Anda bisa memasukkan tanggal yang sama dua kali. Itu patut dilakukan sebelum terbang: aplikasi memberi arah, dan alat Komisi adalah penerapan acuan.
Apa yang berubah di perbatasan pada 10 April 2026?
Menghitung dengan tangan menjadi lebih sulit dan lebih mudah sekaligus. Sistem Masuk/Keluar Uni Eropa mulai beroperasi pada 12 Oktober 2025 dengan penerapan bertahap di 29 negara Eropa dan menjadi beroperasi penuh pada 10 April 2026, menggantikan cap tinta dengan catatan biometrik setiap penyeberangan perbatasan luar. Lebih sulit, karena tidak ada lagi halaman cap untuk dijumlahkan. Lebih mudah, karena otoritas sekarang memegang catatan yang persis, sehingga perkiraan yang bertentangan dengannya menjadi masalah. ETIAS adalah langkah berikutnya: ia diperkirakan pada kuartal terakhir 2026 dan akan wajib bagi warga 59 negara dan wilayah bebas visa yang masuk ke 30 negara Eropa. Aplikasi memuat ringkasan keduanya, dan berterus terang tentang kedudukannya sendiri:
The app is a mobile aid for everyday orientation; the final decision on entry always rests with the border authority of the country you visit.
Kalimat itu berasal dari deskripsi App Store berbahasa Inggris milik aplikasi sendiri, dan kerangkanya tepat. Pasang Schengen 90/180 Counter sebagai alat bantu perencanaan, bukan sebagai putusan.
Kalkulator Schengen mana yang sebaiknya Anda pakai?
Empat aplikasi iPhone gratis, semuanya diperiksa di App Store pada 13 Oktober 2026.
Pilih Schengen Simple bila Anda mau pilihan yang paling teruji
	Roycroft Labs Ltd, gratis, versi 4.2.2, pembaruan terakhir 7 Oktober 2026.
	4,8 bintang dari 364 penilaian — rekam jejak publik terluas di antara keempatnya, dan alasan memilihnya bila Anda lebih percaya pada orang banyak daripada pada catatan perubahan.
	Ia menangani Schengen dan hampir tidak ada yang lain, yang justru tepat ketika Schengen adalah seluruh kebutuhan Anda.

Pilih Schengen Calculator 90/180 bila Anda mau riwayat versi terpanjang
	Vitaliy Golubenko, gratis, versi 6.6.1, pembaruan terakhir 12 Oktober 2026 — yang paling segar di kelompok ini.
	4,5 bintang dari 187 penilaian, dan nomor versi yang sudah melewati enam daur besar.

Pilih 180 Days: Schengen Calculator bila Anda mau rata-rata tertinggi
	Splinterware Ltd, gratis, versi 1.32, pembaruan terakhir 14 April 2026.
	4,9 bintang dari 111 penilaian, rata-rata terbaik di sini, meski tanggal April itu yang tertua dari keempatnya.

Pilih Schengen 90/180 Counter bila satu aplikasi harus mencakup lebih dari Schengen
	Gratis, versi 1.0, dirilis 11 Juni 2026, 44 bahasa di App Store.
	Di samping jendela Schengen ia melacak Inggris, ESTA Amerika Serikat, hitungan pajak 183 hari, dan aturan buatan Anda sendiri, merekonstruksi perjalanan lama dari metadata foto di perangkat, dan mengekspor PDF serta CSV untuk penasihat.
	Ia belum punya penilaian apa pun. Bila rekam jejak publik lebih berarti bagi Anda daripada keluasan, salah satu dari ketiga di atas adalah pilihan yang lebih aman hari ini.

Kapan Schengen 90/180 Counter menjadi alat yang keliru?
Dalam empat keadaan. Bila Anda memakai Android, tidak ada versinya: aplikasi ini hanya untuk iPhone, dan daftar studio di Google Play memuat 28 paket ketika dibaca pada 13 Oktober 2026, tidak satu pun di antaranya aplikasi ini. Bila Anda mau bukti bahwa sebuah penghitung sudah benar bagi orang lain, versi 1.0 sama sekali tidak punya penilaian, sedangkan tiga aplikasi di atas punya 662 di antara mereka. Bila Anda butuh angka yang bertahan dalam sengketa, tidak ada aplikasi yang memenuhi syarat: catatan Sistem Masuk/Keluar di tangan otoritas perbatasanlah yang berlaku. Dan bila hari Anda berasal dari izin tinggal atau visa tinggal lama, Pasal 6 ayat 2 meninggalkannya sepenuhnya di luar hitungan 90/180, sehingga alat apa pun yang sekadar menjumlahkan hari di negara itu akan menyesatkan Anda kecuali Anda sendiri mengeluarkannya. Lihat halaman App Store sebelum memutuskan.
Schengen 90/180 Counter — apa lagi yang ditanyakan pelancong?
Apakah jendela 180 hari disetel ulang pada awal tahun?
Tidak. Jendelanya bergulir, bukan mengikuti kalender: Pasal 6 ayat 1 menuntut melihat 180 hari yang langsung mendahului setiap hari kunjungan. Tidak ada penyetelan ulang pada 1 Januari dan tidak ada halaman bersih setiap enam bulan. Kuota kembali sedikit demi sedikit, seiring hari lama berjatuhan dari ujung belakang jendela.
Apakah hari saya datang dan hari saya pergi dihitung keduanya?
Ya, keduanya. Pasal 6 ayat 2 menjadikan tanggal masuk sebagai hari pertama kunjungan dan tanggal keluar sebagai hari terakhir. Pelesiran kota dari Jumat sampai Minggu karena itu memakan tiga dari 90 hari Anda, bukan satu. Inilah rincian yang paling sering membuat hitungan yang ditulis dengan tangan keluar terlalu rendah.
Berapa banyak negara yang terkena aturan ini?
Dua puluh sembilan. Komisi Eropa mendaftar wilayah Schengen sebagai 25 negara anggota Uni ditambah Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein, setelah Bulgaria dan Rumania masuk pada 1 Januari 2025. ETIAS akan berlaku untuk 30 negara Eropa, jadi kedua daftar itu berbeda dan sebuah alat semestinya menyebut mana yang dihitungnya.
Apakah Schengen 90/180 Counter gratis?
Ya. App Store menawarkannya tanpa biaya: versi 1.0, 23 MB, iOS 13.0 atau lebih baru, 44 bahasa. Tidak ada akun, tidak ada masuk, dan tidak ada analitik, dan halamannya menyatakan bahwa aplikasi berjalan offline serta data Anda tetap di perangkat kecuali Anda menyalakan sinkronisasi iCloud dengan enkripsi ujung ke ujung.
Apakah ada versi Android?
Untuk sekarang tidak. Aplikasi ini hanya untuk iPhone. Daftar pengembang studio di Google Play dibaca pada 13 Oktober 2026 dan memuat 28 paket, tidak satu pun di antaranya aplikasi ini, jadi pengguna Android butuh alat lain. Artikel ini tidak menautkan halaman Play mana pun karena memang tidak ada yang bisa ditautkan.
Bisakah aplikasi membuktikan kepatuhan saya kepada petugas perbatasan?
Tidak, dan ia juga tidak mengaku begitu. Sejak Sistem Masuk/Keluar beroperasi penuh pada 10 April 2026, catatan yang berlaku atas penyeberangan Anda adalah catatan biometrik yang disimpan di perbatasan. Teks halamannya sendiri mengatakan bahwa keputusan akhir atas masuknya seseorang selalu berada pada otoritas perbatasan negara yang Anda kunjungi.
Bagaimana ia tahu perjalanan yang tidak pernah saya catat?
Ia dapat merekonstruksinya dari metadata yang menempel pada foto di pustaka Anda, atau dari pindaian kamera atas boarding pass dan cap paspor. Keduanya berjalan di perangkat. Itu menutup lubang pada riwayat perjalanan lama, tetapi ia adalah kesimpulan yang ditarik dari foto Anda sendiri, jadi tanggalnya tetap perlu diperiksa.
Apa yang dilakukan perencana Ghost Trip?
Ia mensimulasikan perjalanan yang belum Anda lakukan. Anda memasukkan tanggal calon dan aplikasi menunjukkan apakah kunjungan itu akan masuk ke dalam hari yang tersedia pada jendela bergulir yang bersangkutan, serta mengusulkan tanggal lain bila tidak masuk. Ia adalah perkiraan yang dibangun dari perjalanan yang Anda masukkan, dan sama sekali bukan jaminan masuk.
Apakah ia menangani sesuatu selain Schengen?
Ya. Halamannya menyebut Inggris pascaBrexit, ESTA Amerika Serikat, hitungan domisili pajak 183 hari, dan aturan yang ditetapkan pengguna di samping jendela Schengen. Uji Amerika lebih ketat daripada hitungan biasa: otoritas pajak menuntut 31 hari pada tahun berjalan dan 183 hari berbobot sepanjang tiga tahun.
Haruskah saya tetap memakai kalkulator resmi Uni Eropa?
Ya, sebelum apa pun yang penting. Masukkan tanggal yang sama ke kalkulator kunjungan singkat Komisi Eropa dan bandingkan. Bila keduanya berbeda, percayailah hasil Komisi dan cari tahu mengapa aplikasi menyimpang: biasanya sebuah perjalanan yang dimasukkan dengan tanggal salah, atau kunjungan yang seharusnya dikecualikan oleh Pasal 6 ayat 2.
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